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93 5 . Millefolium purpureum vulgare. Rail. 

917. Nigella arvenfis cornuta. C. B. 

9 38. Oftrys Americana fru&u Lupuli. lnd.Hort. 
Chelf. - 

939* Parietaria Polygoni folio canefcens. Tourn. 

940. Polypodium fenftbile. Munting. Hift. 

941. Pieudo-Di&amnusverticillatus inodorus. C.B. 

942. Senna Italica, five foliis obcufis. Ib. 

943. Sideritis Romana utriculis fpinofis. H. Lud. 

Bat. 

944. Thlafpi arvenfe minus, luteurn. Bark. 

945. Thlafpi. Off. Thlafpi arvenfefliquis latis. C.B. 

946. Urtica pilulifera Parietaria foliis. Hort. Reg . 

Ranf 

947. Valerianella feminc ftellato. C. B. 

948. Vulneraria ruftica. J. B. Anthyllis legami- 

nofa. RaiiSyn. 

949. Vulneraria flore purpurafcente. Tourn. 

950. Vulneraria pentaphyllos. Tourn. Anthyllis 

leguminofa vef 'caria Hifpanica. Park. 1094. 


XIII. Epijloh Johannis Bevis, M. 2). ad Gul. 
Jones, Avmig. R. S. S. de Tranjitibus Mer- 
curii fibS ole, 0&. 31 . 173 6 . & 0<5t. 25 . 
*743- 


wDec. if. *1 f OREM tibi gerens, vir amicifi 
| V | fime, obfervationes meas de Mer- 
eurio bis fubtolari ex fchedis diariis tranftuli, mancas 
quidem invidia coeli, dignas tamen fortafle, ne pereant; 
cum cuiquam in Britannia noftra meliorem fortem 
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contigifle nfin adhuc audiverim; cumque contaclus 
pene momentanei, quos fubnotarc licuit, longitudi- 
nibus locorum deiignandis poterint optime infervire. 

Ab Halleio invitatus, qui me fibi adjutoretn fore 
dignatus eft, Ottob. 31. 1736. die nempe quo celc- 
branda efiet Mercurii cum foie copula, Grenovicum 
diluculo me contuli. Coelum ab exortu Solis fuit 
pulcherrimum, fed ventus hand valde remiffus. In 
eodem conclavi mecum verfabatur ipfe Halleius, qui 
horologio adeffe voluit, dum ego tubum viginti 
quatuor pedum dirigendi gererem curam. Circa 
o&avam horam ad obfervandum me comparavi, 
quippe verebar, ne, fallente calculo, ingreflus praeter- 
iaberetur: at nil in Sole vifum prater maculas. Ulico 
coelum obdu&um eft, nec ita multo poft plane ob- 
feurum redditum. In decimam fere matutinam pro- 
tra&a eft dies, cum paulo dehifeerent nubes, & Mer¬ 
curii fub Sole apricantis intervidendi prima nata eft 
occafio, momento citius denfiflimis nubilis abrepta. 
Haud diu invigilaveram, cum Mercurium iterum 
viderim, & Halleio oftenderim; fcilicet in facie Solis, 
cui ibi bis antea apparuerat. Longa deinde & vere 
maligna nubium fucceflio; fub Meridjem autem ferc- 
nari coeptum eft ; & quidem folem culminantem qua- 
drante murali maximo Halleius obfervavit. Revixit 
jam plena fpes Mercurii exeuntis obfervandi; & qui¬ 
dem, cura reaffumpta, notavi quse fequuntur. 

Temp. Appar. 

D. H. 

Off. 30. 23. 50. 45. Centrum Mercurii a Solis 

limbo proximo diftitit i'. 
08". metiente Micrometro. 
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D. H. 

06 i. 31. 00. 02. 39. Mercurius quafi propria dia- 

mctro a Solis margine dif- 
jun&us. 

07. 04. Centrum egrefium aeftimati- 
one oculi. 

08. 33. Conta&us exterior, coelo ad- 
modum fereno. 

Tantilla autem fuit Mercurii diameter, ut, micro¬ 
metro capta, vix decern (ecunda fcrupula fuperaret. 

1743. Otfob. die 25. quo Mercurius rurfum in 
Solem incurrere debuit Londini, idque in zyEdiJi- 
ci'is Beaufortenfibus, femiminuto circiter temporis a 
regia fpecula ad occafum fttis, illi invigilare decre- 
veram. Conftitutio coeli fuit ipliflima quae in fupe- 
riore tranfitu, ft non vehementior flaret Africus; ex 
quo non parum incommodi ob vacillationem tele- 
lcopii, validiflimo fulcro licet innixi. Micromctrum 
adhibere plane arduum fuit} nec quicquam plus 
femel; menfuravi, idque vix tutc, fada collatione ad 
intercapcdinem eodem fere momento, in claufocon- 
clavi, exadiflimc Grenovici captam} quarc fuppri- 
mendum arbitror. Horologium numcravit D. Jcrc- 
mias Siflfon, me in Solem intento. Hora odava mi- 
tutina nil in Sole confpicuurn, quern paulo port plu- 
rimae nubes occuparunr. Decima cum femifle vix 
prsterlapfa eft, cum Mercurium primo detexerim, 
dimidio itineris jam penc confedo. Nubes rurfus 
exceperunt Solem, qui tamen inftante meridie rediit 
6c lnclaruit, quo Mercurii Solifque adfcenfionaiis 
dirTerentia innotuit: Tribus ctcnim verticalibus filis 
in meridionalis tranfitorii foco collocatis, Off. 24^. 
2-3«. 5 74s' 7 . T. App. ad prinumi horum Solis pra:- 

ccdcns 
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cedcns limbus eft devolutus, elapfifque 2j // Mercurii 
centrum ibidem exftitit. Rurfus ingruebant nubes 
cum triftiflima facie coeli, neque Mercurii iterum 
confpiciendi ulla fpes affulfit; & quidem pauca deci- 
dente pluvia. Tubum cum fuftentaculis ab aperto 
intus transferendi cogitabam, 6c obfervando finem 
imponcre, cum effringi coeperint nubila, & ab eo 
tempore rarefeere. Lcetus itaque ad negotium reverfus, 
Mcrcurium in fplendidifiimo Sole fumme nigrican- 
tem contemplatus fum, 6c ultimas phafes exade defi- 
nivi: en ea qua; chartis mandavi. 

Temp. Appar. 

D. H. b 

OB. 2>. oo. 58. 34. Inter Solis Mercuriiquelimbos 

diftantia Mercuriali diame- 
tro aequalis quamproximum. 

01. 00. 33. Contadus ultimus interior, 
or. 25. Centri egreffus, judicio oculi. 
02. 1 6 . Contadus ultimus exterior. 

Pridic, paulo poft meridiem menfurata eft diameter 
Solaris 32'. 27''. tubo 12 ped. micrometro armato, 
& optima; none, eodem nempe quo in liifcc ulus 
fum. 

Hadenus de proprio penu. Scd neque praetere- 
unda eft obfervatio circa initium infignis a B). Bird 
perada, in vico dido Surrey-ftreet , a noftro ad ori- 
entem fecundo minuto temporis cum femifle remoto. 
Is nimirum, telefcopio catadioptrico multum ampli- 
ante, exile admodum lucis filamentum inter Solis & 
Mercurii jam ingrefli limbos deprehendit, vix decima; 
parti, ut aiebar, Mercurialis diametri aequalej idque 
8 h . job $ 6 ". feilicet 8h. 30b 54". i in aedificiis 
Beaufortcnlibus, uti cx horologiis probe a meipfo 

in- 
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invicem comparatis innotuit; unde tofalem ingrcf- 
fum in aedificiis Beaufortenfibus ad 8h. 30'. 40". 
quamproxime referre haud iniquum puto. 

Liceatne demum ex pramiffis integrum tranfcur- 
fum, quaii in aedificiis Beaufortenfibus vii'um, in hunc 
modum contexere? 

Temp. Appar. 

D. H. 

061 . 24. 20. 28. 57. Contadus primus exterior. 

29. 48 Centri ingrefiiis. 

30. 40. Contadus primus interior. 

061 . 2 $. or. 00. 33. Contadus ultimus interior. 

ox. 24-j, Centri egreffus. 

02. 16. Contadus ultimus exterior. 

Quoad temporis momenta in utroque tranfitu 
notata, minime haerendum cenfeo, cum a Sole meri- 
diano utrobique capto rem extra dubitationis aleam 
poni nemo negaverit. 

Vale as: 

Nov. 7.1743. Tui cbfervantijjimus, 

J. Bevis, 


XIV. Van 



